DF-R20D/R100D レビ ピー ター ケー ブル 仕様 書 


が の お 次 テレ オプ ラグ ゅ 3. 5 ステ レオ プラ グ 
に 8 


(※*N.C= テ ケー ブル に 接続 せ ず 、 空け た まま に し て 下さ い ) 


この 度 は 弊社 Dj サーR20D/R100D 型 特定 小 電力 無線 機 を お 買い 求め 頂き 誠に 有難 2 
御座 いま す 。 本 機 の 連結 中 継 機能 を お 使い 頂く 為 の 接続 ケー ブル (レピータ ー ケ ー ブ 
ル ) に つい て 以下 ご 説明 致し ます 。 

1: レ ビー ター ケー ブル は 1 セッ ト で 2 本 必要 で す 。 弊社 オプ ショ ン ア クセ サリ ー の - 
ADUAー78 は 80cm 長 の ケー ブル 2 本 セッ ト で す 。 

2: ケ ー ブ ル セッ ト を 自作 され る 場合 、 市販 の オー ディ オ 機 器用 等 に 汎用 され て い 
る 太 さ (2 一 3mm 径 ) の 1 芯 シ ー ル ド 線 を お 使い 下さ い 。 電子 機器 内 部 に 使用 する 細 
いも の は 減衰 量 が 大 きく な り 使 用 出来 な い 場合 が 有り ます 。 

3: ケ ー ブ ル 長 は 任意 で す 。 設計 時 に 200m 長 まで 動作 確認 し (て いま す が 、 ご 使 
用 に な る ケー ブル の 太 さ や 長 さ 、 無 線 機 の 設置 場所 等 の 条件 に より 動作 の 安定 性 、 
通信 距離 に 変化 が 出る 事 が 有り ます 。 実際 の ご 使用 に あたっ て は 事前 に 実地 で 通信 
テス ト を 行なっ て か ら シ ステ ム 全 体 の 最終 的 な 配線 ・ 設 置 を され る こと を 強く お 勧め 致 
し ます 。 又 、 ケ ー ブ ル が 長く な る 場合 は プラ グ 部 分 に 直接 ケー ブル の 重量 負担 が 掛か 
ら な いよ うに 考慮 し て 下さ い 。 


※ 2 芯 シ ー ル ド 線 1 本 を 使う 加工 の 例 
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参考 : 同 時 通話 レビ ピーター 運 用 時 の ご 注意 


、 電 源 ケ ー ブ ル と 中継 ケ ー ブ ル は 束ね ず 、 伸 ば し て くだ さい 。 
束ね て 使用 され ます と 、 電 波 の 回 り 込 み 、 雑 音 発生 の 原因 と な り ま す 。 
無線 機 か ら 雑音 が 聞こ える 場合 、 各 ケー ブル の 引き 回 し を 変え る こと に より 軽減 する こと が あり ます 。 


2 、 チ ャ ン ネ ル 、 グ ルー プ コ ー ド は 下記 を お 試し くだ さい 。 
こち ら で 検 証し た 際 の チャ ン ネ ル 、 グ ルー プ コ ー ド で す 。 


3 、 中 継 機 と 子 機 は 、 至 近 距 離 で 使用 し な いで くだ さい 。1 0 m 以上 離し て くだ さい 。 
お 互い の 電波 の 影響 を 受け 合い 、 動 作 が 不安 定 に な り ま す 。 


電源 ケー ブル 
( の ば し て 使用 ) 


子 機 
4b 
b12-01 


1 0 m 以上 離す 1 0 m 以上 離す 
ィ ー ーー マー 一 


1 0 m 以上 離す 
ーー ーー 


